


Vélez Sarsfield 


18/08/2021 ds 15:45 


A Andrés Mertos 


O Estádio José Amaifitoni (Buenos Aires) 


Thiago Almada 
Martín Lucero (pênalti) 13) 
Federico Mancuello 


Thiago Almada 
Francisco Ortega & 


Vélez Sarsfield 
56 
“22 


8 


Vélez Sarsfield 


12. Lucas Hoyos 

5, Francisco Ortega & 

6. Matias de los Santos 
17. Lautaro Gianetti (o) 
24, Tomás Guidara 
410. Thiago Almada 4 





411, Lucas Janson 
Jia. Lucas Orellano 

30, Federico Mancuello & 

435. Santiago Cás 

J 19. Martín Lucero 4 





22. Carlos Lampe 
4, Enzo Martinez 
18. Leonardo Jara 
28. Miguel Brizuela 
46, Nazareno Romero 
17. Ricardo Centurión 
1 16. Gerónimo Poblete 
2s. F Versaci 
32. M, Pellegrino 
136.N. Garayalde 
9. Cristian Tarragona 
123. Agustín Bouzat 


CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 


2º FASE - 12º RODADA 





Aldosivi 


Francisco Cerro 


10º 
22 
36 





“manuel lfiguez 
DE | fig) 

eg 
15º Francisco Cerro 
16 
sz 
s6 
90º 





+3) Martin Cauteruccio 


Ls Estatísticas 





Posse de bola (%) 


“4 


Total de passes 330 


Passes corretos (%) 7” 
Total de chutes 
Chutes no gol 4 


Escanteios 7 


Faltas cometidas 


dB Escalações 


Aldosivi 


25. José Devecchi 
6. Fabricio Colocaini 
13. Emanuel Insua 





421. Emanuel Ii 
26. Emiliano Insúa (c) 
| 5. Gaston Gil Romero 
47. Federico Andrada 
Via. Federico Milo 
18. Francisco Cerro (3) & 
4 20. Malcom Braida 
77. Martin Cauteruccio 4 








Banco de Reservas 


35, Fabian Assmann 
t2. Mario Lopez 
a. Rufino Lucero 
28. Fernando Román Villalba 
1 8. Javier Iritier 
f10. Francisco Grahl 
17. Franco Perinciolo 
24. Gastón Lódico 
133. Leandro Maciel 
f/11. Lautaro Rinaldi 
29. Uriel Ramírez Koster 
30. Franco Pérez 





